SUZUKI 


丨追補版 

サ_ビス7二： i アル 




■tJ I 車歴 


DR250RT 


〔営業機種記号〕 

DR 250 RT 

〔通称名〕 

DR 250 R 

〔車名及び型式〕 
スズキ SJ 45 A 

〔開始車台番号〕 
SJ 45 A - 105685〜 

発売： 1996 年 6 月 



DR250RS との主な相違点 

❿ ブレーキホースの 取り回し及び フロントブレーキマス タシリンダを変更しました。 

•フロントタイヤを変更すると共に，タイヤのサイズ表示を変更しました。 

• デカールを変更しました。 

❿スピー ドメ ータを デジタル メータに 変更し ま した。 

春ハンドルスイッチの識別表示を文字から図記号に変更しました。 

♦ メインヒューズを変更しました。 




この追補版は DR 250 RS との主な相違点を記載しました。これ以外の部分については DR 250 RS のサービス 
マニュアルを 参照して く ださい。 


1996年6月発行 
(平成8年） 
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梅[要 外観四面図，主要諸元 


外観四面図： DR 250 RT 


主要諸元 


営業機種記号 

* DR 250 RT 

乗車 定員 

2 人 

通称 名 

DR 250 R 

車 両 

総重量 

前軸重 

87 kg 

認定 番号 

11-208 

後軸重 

149 kg 

車名及び型式 

スズキ SJ 45 A 

計 

236 kg 

自動車等の種別 

軽(二輪) 

タイヤ 

声へ 

* 3.00-2151 P 

軸 距 

1.450 m 

後 輪 

ホ 4.60-18 63 P 

原動機の型式 

J 425 

最低地上商 

0.295 m 

総 排 気 量 

0.249 n 

計器速度計形式 

* フロントハブ渦電流式 

類 別 

* 011 

* は DR 250 RS との相違箇所を示す。 

長 さ 

2.230 m 


氺 0.880 m 

商 さ 

1.205 m 

車 両 

重 量 

前軸重 

kg 

後軸重 

66 kg 

計 

126 kg 


位 
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電装 解説 


ス ピー ドメータ 

•スピードメータを，デジタルメータに変更しました。 


操作方法 




スピードメータ 


ターンシグナル 
パイロットランプ 


リップ A 


時計•ストップウォッチ•タイマ 


ニユートフノレ_ 

ランプ 


ハイビ ー ■ ム 
インジケータ 
ランプ 









-N 


•〆 








二 Ad-88 m 088888 



•トリップ B 
オ ド メータ 


モードトリッフスイッチ / \ セットタイム/トリップスイッチ 

モードタイムスイッチ セツトトリツプスイツチ 


表示の切替 

春モードトリッ プス イッチ を押すと， トリッ プ A • B •オドメータ 部の表示が変わります。 
•モードタイム スイ ッチ を押すと，時計•スト ッ プウ ォッチ•タイ マ部の表示が変わ リ ます。 



カーソル ①の表示は，その部分が設定可能なことを表します。 


DR 250 RT 
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解説 電装 


オドメ ータ 

* 走行総距離を表示します。 


TRIP TIME 


(/MODE 


3)^> 


TOTAL 


0.0 


トリップメータ 

• 走行した区間距離を表示します。 

TRIP TIME 


(5 P 


) 


do 


聊 B 


O.o 


籲加算モード • 減算モードに切り換える。 

減算モード壓コ 減算モード 


TRIP W 

喚 




響 A 0- 8.3 


™BB 


8,8 


[=^>加算•減算する。 



トリップメータのリセットは，セットトリップスイッチを押す。 

TRIP W 


5 P 


^表示値を，補正係数 (70 〜130% ) をかけた値にする。 


セットタイム/トリツブス 

イッチを2〜3秒押す。 


TRIP W 


c => 1 67 s 


TRIPR 


100 






時計 


補正係数を 

調整する。 




1=^>通常表示に戻す。 


TRIP W 



•24 時間表示で，時•分•秒を表示します。 

TRIP TIME 





aocxC IC ^ OOoq ) 


>時刻設定 

モードタイムスイッ 

チを2〜3秒押す。 



aocxC OOOoo) 


^ ISf Sf fiS-o 


i => 時刻を合わせる。 


i => 通常表示に戻す。 




ストツプウォツチ 

• 24時間表示で，1時間未満は1/100秒単位で表示します。 


TRIP TIME 

OEL 

MODE 


く > 槪 COOWad 


スター 
させる C 


卜 nfi 遂挪 ㈣ 


i => ストップ 


TRIP W 


賊 [00 6 ai) 




〜3秒押す 

リセット0 
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電装 解説 



タイマー 

籲タイマー（逆算タイマー）は，24時間表示で，1時間未満は1/100秒単位で表示します。 


TRIP TIME 



タイマ ーを 

設定する。 




TRIP w trip W 


分 


時 




逆算時間を 
設定する。 





C => 設定を終わる。 


TR.P W 
% 


«= c > スター トする。 


TRIP W 



W O /9sd) 




c => ストップする。 



,-K 2 ~3私>ネ甲して， 
^リセットする。 





ハン ドルスイ ツチ 

春ハンドルスイッチの表示を下図のように変更しました。 
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解説 車体 電装 


ノレー十 
フロントブレーキ 

籲フロントブレーキマスタシリン ダを変更しました。 
これに 伴い，フロントブレーキホースの 組立方法を 
変更しました。 


フロントホイール 

•フロントタイヤを変更しました0 
籲タイヤ — r - 3.00-2151 P 
L - チューブ 有 

•リム-軽合金 21 XI . 60 






電裝- 

充電装置 

バッテリのリーク電流の点検 


•イグニッションスイッチを OFF にする。 

•バッテリの ㊀ リードワイヤを外す0 

•パ'ッテリの ㊀ 端子とリードワイヤ間に図のようにテスタのミ 

リアンペア計を接続し，規定値以上に針が振れれば回路中に 
ショート箇所があると判断する。 


3 mA 以下 



厂么注意"！ 

• 電流計を接続するときは，リーク電流が大きい場合があ 

るので，最初は高いレンジにすること。 

• 電流測定中，イグニッションスイツチを ON にしないこ 
と0 
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電装 


スピー ドメ ータ 
スピー ド メータの 取外し 

籲メータ バイザ①を外す。 


♦スピードメータケーブル②を外す。 
參へッドランプアッシを外す。 


•カプラ③を外す。 





スピー ド メータの 取付け 

• 取付けは取外しの逆の手順で行う。 

王意 I 

ワイヤハーネスカバー①から，カブラがはみ出さないよう 
確実にかぶせること。 
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整備資料 


電気配線図 
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電気配線図 
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組立要領図 整備資料 


ワイヤ ハーネス 組立図 


クランプ 


レジスタワイヤは CDI ユニットの後側を通し，先端 
を フレームの 下に入れること。 シー トにはさまな 
いよう注意すること。リヤタ-ンシグナル(右） 

ライセンスランプのリード線クランプ 



サイドスタンドスイッチ 

ニュートラルスイッチのリ_ド線クランプ 


ワイヤ リ ング ハーネス 


結線後，ワイヤ ハーネスカバー 内 
に収納すること。 



マグネト•ストップ 
ランプスイツチの 
リード線クランプ 


リヤターンシグナル(左） 

リヤコンビネーシヨンランプ 
のリード線クランプ 


クランプ 



ホーンリード線はフレーム 
の上を通すこと。 


レギュレートレクチファイア 




ド線は全てのリ-ド32クランプ 



5 ° 〜10。 

エンジンアース端子組付角度 


ストップランプスイツチ 
のクランプ 


サイドスタンドスイッチ 
のクランプ 



マグネトリード線はシヨックアブソーバホースの 
外側を通すこと。 


スター タリ レー 及び ヒューズ 


リヤターンシグナル（右） 
ライセンスランプのクランプ 


ライセンスランプ 
のクランプ 



バッ テリターミナル© 



ハヘン テリターミナル ㊉ 


リヤターンシグナル（左） 

リヤコンビネ_シヨンランプ 
のクランプ 


DR250RT 
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整備資料 組立図 
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整備デ-夕 整備資料 


整備 データ 


エレクトリック 


項 目 

諸 元 

ヒューズ 

MAIN 

* 10 A 


ホイール 


項 

巨 

諸 元 

タイヤサイズ 

前 

* 乙、 

早冊 

* 

3.00 -2151 P 

後 

早冊 

ホ 

4.60-18 63 P 

タイヤの種類 

前 

輪 

* 

ダンロップ D 605 F J 

後 

m 

* 

ダンロップ D 605 J 


* は DR 250 RS との相違箇所を示す。 
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